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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 


Αρ. Φύλλου 1067 


3 Δεκεμβρίου 1997 


(Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω λαθών και παραλείψεων) 


ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ Α ΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 

Αριθ.Τ/4400 

Προδιαγραφές Εγκαταστάσεων Αξιοποίησης Ιαματικών 
Πηγών νια την υπαγωγή τους στο καθεστώς κινήτρων 
του Ν. 1892/90, όπως ισχύει. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ 

Εχοντας υπόψη: 

α.-τις διατάξεις του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερ¬ 
νητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α/85) 
β.- τις διατάξεις του Π.Δ. 27/96 «περί συγχωνεύσεως 
των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας-Ενέργειας και 
Τεχνολογίας και Εμπορίου, στο Υπουργείο Ανάπτυξης» 
(ΦΕΚ 19/Α/96) 

γ - τις διατάξειςτου Π.Δ. 377/25.9.96 «περί διορισμού Υ¬ 
πουργού Ανάπτυξης και Υφυπουργών» (ΦΕΚ244/Α/96). 

δ.- τις διατάξεις του Ν. 1624/51 «περί κυρώσεως, τροπο- 
ποιήσεως καί συμπληρώσεως του Α.Ν.1565/50 περί συ- 
σπάσεως Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού» (ΦΕΚ 
71/Α/51Ϊ 

ε.-τις διατάξειςτου Ν. 1892/90 «Γιατον Εκσυγχρονισμό 
και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιή¬ 
θηκε με το Ν.2234/94, (άρθρο ι παρ. 1 εδ. β') και ιδίως τη 
διάταξη της παρ. 1 εδάφιο θ'του άρθρου 1 του Νόμου αυ¬ 
τού (ΦΕΚ 142/Β/94). 

στ - τις διατάξεις των Ν. 2188/21.5/17.6/1920 «περί ια¬ 
ματικών πηγών» (ΦΕΚ 132/Α'20) και του Β.Δ. 7 21.8/1920 
καθώς και του Ν. 4086/23.7.1960 «περί τροποποιήσεως 
και συμπληρώσεως διατάξεων τινών περί ιαματικών πη¬ 
γών» (ΦΕΚ 112/Α/60), 

ζ.- των διατάξεων του Ν .4844/30 «περί διατάξεων αφο- 
ρωσών την εκμετάλλευσιν των ιαματικών πηγών» (ΦΕΚ 
268/Α/30) 

η.-τις διατάξεις της υπ αρ. 1177/Τ Απόφασης «περί Ε- 
γκρισεως Κανονισμού του Ελληνικού Οργανισμού Τουρι¬ 
σμού - περί Εποπτείας και Λειτουργίας των Υδροθερα¬ 
πευτηρίων Ιαματικών Πηγών και των εν αυταίς εγκατα¬ 
στάσεων» (ΦΕΚ 318/Β/.60) 

θ - τις διατάξεις του Π. Δ. 51/88 (ΦΕΚ 19/Α/88), όπως 
τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 255/89 (ΦΕΚ 121/Α/89) και το 
Π.Δ. 207/91 (ΦΕΚ 78/Α/91) 

ι. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από¬ 


φασης δεν ποοκαλείται επιβάρυνση του Κρατικού Προϋ¬ 
πολογισμού. αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1 

Για την υπαγωγή των Εγκαταστάσεων Αξιοποίησης Ια¬ 
ματικών Πηγών (Κέντρων Υδροθεραπείας Ιαματικού Ύ- 
δατος) στο καθεστώς των κινήτρωντου Ν. 1892/90, εδ. θ', 
παρ. 1 του άρθρου 1, όπως ο νόμος αυτός τροποποιήθη¬ 
κε με τον Ν. 2234/94 και σήμερα ισχύει, καθορίζουμε τις ε¬ 
λάχιστες προδιαγραφές ως ακολούθως: 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

1. Στόχοι 

2. Γενικά 

2.1. Ορισμοί 

2.2. Χαρακτηριστικά 

3. Διαδικασία ένκρισης εγκαταστάσεων αξιοποίησης ια¬ 
ματικών πηγών 

4. Επιλογή θέσης εγκαταστάσεων αξιοποίησης ιαματι¬ 
κών πηγών 

4.1 Κριτήοια (Προδιαγραφές) 

4.2 Δικαιολονητικά 

5. Κτιριοδομικές Προδιαγραφές 

6. Προδιαγραφές ήλεκτρο μηχανολογικών εγκαταστά¬ 
σεων και εξοπλισμού 

7. Δικαιολονητικα έγκρισης αρχιτεκτονικής μελέτης 

8. Παράρτημα (υποδείγματα) 

1.-ΣΤΟΧΟΙ 

1.1. Με την παρούσα απόφαση θεσμοθετούνται, ως ε¬ 
λάχιστες προδιαγραφές Εγκαταστάσεων Αξιοποίησης Ια¬ 
ματικών Πηγών (Κέντρων Υδροθεραπείας Ιαματικού Ύ- 
δατος, εφεξής Κ.Υ.Ι.Υ.) προκειμένου οι εγκαταστάσεις 
αυτές να υπαχθούν στο καθεστώς του Ν. 1892/90, όπως ι¬ 
σχύει, οι αναγκαίες φυσικές, τεχνικές, λειτουργικές, υγει¬ 
ονομικές προϋποθέσεις και οι ειδικές απαιτήσεις (π.χ. Α¬ 
τόμων Μειωμένης Κινητικότητας) με στόχο να καλύπτο¬ 
νται οι ανάγκες των ακόλουθων κατηγοριών της ειδικής 
τουριστικής πελατείας τους: 

Α. Λουσμένοι με παθήσεις στις οποίες ενδείκνυται η 
χρησιμοποίηση των Ιαματικών Υδάτων (Λουτροθεραπεία, 
Ποσιθεραπεία και Εισπνοθεραπεία) 

Β. Λουομενοι Προληπτικής Υδροθεραπείας 
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Γ. Επισκέπτες (χρήστες),που ενδιαφέρονταιγιαεξωϊα- 
τρικές δραστηριότητες (περιποίηση σώματος, προσώ¬ 
που κ.λ.π.), η προσφορά των οποίων βασίζεται στο συ¬ 
γκριτικό πλεονέκτημα της παράλληλης ύπαρξης του Ια¬ 
ματικού Ρευστού σε χώρους ειδικά διαμορφωμένους και 
προσαρμοσμένους στις απαιτήσεις της σύγχρονης αρχι¬ 
τεκτονικής αντίληψης για την τουριστική υποδομή και α- 
νωδομή. 

1.2. Προκειμένου να εξασφαλίζεται η ικανοποιητική κά¬ 
λυψη της ζήτησης θεραπευτικού τουρισμού και η λει¬ 
τουργική στήριξη των Κ.Υ.Ι.Υ., ηχωροθέτησή τους πραγ¬ 
ματοποιείται με τα ακόλουθα κριτήρια/προϋποθέσεις : 

1.2. α. Ύπαρξη Ιαματικού Ρευστού ( Νερό, Τύρφη, Ιλύς, 
γενικά πηλοειδή κ.λ.π.) 

1.2. β. Ύπαρξη των επιστημονικά αποδεδειγμένων θε¬ 
ραπευτικών ιδιοτήτων του Ιαματικού Ρευστού 

1.2. γ. Ύπαρξη ιαματικών συντελεστών, υπό την έννοια 
των φυσικών / τοπικών χαρακτηριστικών, όπως το κλίμα, 
η τοποθεσία, το ύψος κ.λ.π. που ασκούν ή αναμένεται να 
ασκούν επιστημονικά αναγνωρισμένη θεραπευτική επί¬ 
δραση υπό συνθήκες ειδικής αξιοποίησής του. 

1.3. Από λειτουργική σκοπιά με την παρούσα απόφαση 
επιδιώκεται: 

1.3. α.-. Η άρτια διάταξη και διαμόρφωση των χώρων 
τους για την κάλυψη των αναγκών των παραδοσιακών και 
συγχρόνων μεθόδων και συστημάτων Υδροθεραπείας, με 
βάση τη διεθνή εμπειρία και την πληρότητα λειτουργικών 
και οργανωτικών προϋποθέσεων, εγκαταστάσεων, υπη¬ 
ρεσιών και εξοπλισμού. 

1.3. β -.Η ασφάλεια τόσο των χρηστών όσο καιτου απα¬ 
σχολούμενου στις υπηρεσίες των Κ.Υ.Ι.Υ. προσωπικό. 

1.4. Ως γνώμονας για την κατάρτισητωνπροδιαγραφών 
της παρούσας απόφασης λαμβάνεται Κ.Υ.Ι.Υ. με δυνατό¬ 
τητα εξυπηρέτησης 1200 λούσεων και λοιπών φυσικοθε- 
ραπευτικών πράξεων σε 12ωρη βάση λειτουργίας την η¬ 
μέρα (δηλ. δυναμικότητα 1.000 ατόμων ημερησίως). 

2- ΓΕΝΙΚΑ 

2.1 ΟΡΙΣΜΟΙ 

Οι Εγκαταστάσεις Αξιοποίησης Ιαματικών Πηγών 
(Κ.Υ.Ι.Υ.) είναι εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδο¬ 
μής, οι οποίες: 

2.1.α. διαθέτουν δυνατότητα χρήσης ιδιόκτητου ή όχι 
Φυσικού Ιαματικού Πόρου, δηλαδή Ιαματικής Πηγής, Ια¬ 
ματικού Τόπου, Ιαματικών Πηλοειδών, Ιαματικών Συντε¬ 
λεστών, όπως οι τελευταίοι ορίζονται στο Β.Δ. 23/4/ - 
3/5/1923, 

2.1 .β. προσφέρουν υπηρεσίες ειδικής θεραπευτικής και 
προληπτικής αγωγής, και συναφών ευεργετημάτων, τα ο¬ 
ποία προκύπτουν από τη χρήση Ιαματικού Ρευστού. 

2.1 ,γ. αξιοποιούν προϊόντα Ιαματικών Πόρων και Συντε¬ 
λεστών, όπως το Ιαματικό Ρευστό και τα υποπροϊόντα 
του, το Κλίμα, την Τοποθεσία, το Υψος και τη Θάλασσα. 

2.1 .δ. εξασφαλίζουν την ικανοποιητική (με την έννοια 
της αειφορίας) εκμετάλλευση του φυσικού ιαματικού πό¬ 
ρου και την εναρμονισμένη συνύπαρξη των κτιριακών ε¬ 
γκαταστάσεων με το φυσικό περιβάλλον των περιοχών, ό¬ 
που δημιουργούνται. 


2. 2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

2.2. α. Τα Κ.Υ.Ι.Υ. ανεγείρονται είτε αυτοτελώς είτε σε 
συνδυασμό με Ξενοδοχείο Κλασσικού Τύπου ΑΑ' ή Α'τά¬ 
ξης ή Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων Α' τάξης ή Μι¬ 
κτής Λειτουργικής Μορφής και υπό την προϋπόθεση, ότι 
αυτά ανεγείρονται με βάση τις ισχύουσες προδιαγραφές 
του ΕΟΤ ή έχουν ανεγερθεί στο παρελθόν με τις τότε ι- 
σχύουσες για τη δυναμικότητα και την τάξη τους τεχνικές 
προδιαγραφές. 

2.2. β. Τα γήπεδα/οικόπεδα, στα οποία ανεγείρονται τα 
Κ.Υ.Ι.Υ. πρέπει υποχρεωτικά να βρίσκονται σε περιοχές, 
στις οποίες υπάρχουν Πηγές ανακηρυγμένες ως «Ιαματι¬ 
κές Τουριστικής ή Τοπικής Σημασίας 1 », σύμφωνα με τους 
Ν. 2188/21-5/17-6/1920 και 4086/23/7/1960 (ΦΕΚ Α 
112/30.7.1960). Ο Υποψήφιος Επενδυτής θα πρέπει να 
λάβει υπ' όψιν του την ισχύουσα νομοθεσία ως προς την 
Κυριότητα και την Εκμετάλλευση Ιαματικών Πηγών. 

2.2. γ. Απόσταση γηπέδου / οικοπέδου του Κ.Υ.Ι.Υ. και 
ιαματικής πηγής, μεταφορά του ιαματικού ρευστού και 
παρεμβολή άλλων ιδιοκτησιών. 

Με το άρθρο 1 του Ν. 4844/30.7/4.8/1930 «Περί Διατά¬ 
ξεων αφορωσών την εκμετάλλευσιν των Ιαματικών Πη¬ 
γών» καθορίζεται η Προστατευτική Περιοχή Δημόσιας ή Ι¬ 
διωτικής Ιαματικής Πηγής. Η έκταση της Προστατευτικής 
Περιοχής είναι κύκλος με κέντρο την Ιαματική Πηγή και α¬ 
κτίνα 1.000 μ. (χιλίων μέτρων). Η Προστατευτική Περιοχή 
μπορεί σε ειδικές περιπτώσεις να επεκταθεί ή να μειωθεί 
με Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Τ., με¬ 
τά από γνωμοδότηση της Ειδικής Τεχνικής Επιτροπής. 

Τα γήπεδα / οικόπεδα στα οποία θα ανεγείρονται 
Κ. Υ. IΎ. θα πρέπει να ευρίσκονται σε μικρή απόσταση / ση¬ 
μείο από την Ιαματική Πηγή υπό την έννοια ότι στο εν λό¬ 
γω σημείο εξασφαλίζεται ο μέγιστος βαθμός διατήρησης 
των θεραπευτικών ιδιοτήτων του Ιαματικού Ύδατος και 
της θερμοκρασίας, στην οποία οφείλονται οι θεραπευτι¬ 
κές ιδιότητες του Ιαματικού Ύδατος. 

Η καταλληλότητατης απόστασης αυτής θα κρίνεται κα¬ 
τά περίπτωση από την Αρμόδια Επιστημονική Υπηρεσία, 
ανάλογα με τον τύπο της Πηγής αφ' ενός και ανάλογα με 
τα ιδιαίτερα μορφολογικά χαρακτηριστικά της Πηγής αφ' 
ετέρου. 

Επίσης, θα υποβάλλεται στην Αρμόδια Υπηρεσία και τε¬ 
χνική έκθεση για τον ειδικό εξοπλισμό μεταφοράς του Ια¬ 
ματικού Ύδατος (π.χ. σωληνώσεις-, υλικά σωληνώσεων 
κ.λ.π.). 

Ακόμη, είναι απαραίτητη η προσκόμιση από τον ενδια¬ 
φερόμενο επενδυτή Βεβαίωσης ή Συμφωνητικού για τη 
διέλευση των αναγκαίων σωληνώσεων δια μέσου των πα¬ 
ρεμβαλλόμενων ιδιοκτησιών. 


1. Οι ανακηρυγμένες Ιαματικές Πηγές να έχουν καταταγεί σε 
Τουριστικής ή Τοπικής Σημασίας. Περιοχές, που υπάγονται σε 
αυτές τις κατηγορίες είναι ήδη χαρακτηρισμένες με Π.Δ. σε Λου- 
τροπόλεις. Οι Λουτροπόλεις κατατάσσονται με Υπουργική Από¬ 
φαση σε Α', Β’ και Γ' κατηγορίας καθώς και Τοπικής Σημασίας, ε¬ 
πιτρέπεται δε η είσπραξη ειδικού φόρου. 
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2.2.δ. Ακόμη, αναγκαία προϋπόθεση για τη δημιουργία 
Κ.Υ.Ι.Υ. είναι η λειτουργία στην ευρύτερη περιοχή και συ¬ 
γκεκριμένα σε ακτίνα 5 χλμ από το γήπεδο/οικόπεδο του 
Κ.Υ.Ι.Υ., κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων ΑΑ, Α και Β 
τάξης, συνολικής δυναμικότητας τουλ. ίσης με αυτή του 
Κ.Υ.Ι.Υ. (όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 1.2. της παρού¬ 
σας) 

Είναι αυτονόητο, ότι μέρος ή το σύνολο του απαιτού- 
μενου κατά την παράγραφο αυτή αριθμού κλινών μπορεί 
να ανεγείρεται, εφόσον οι υφιστάμενες στην περιοχή κλί¬ 
νες δεν επαρκούν, σε συνδυασμό με το Κ.Υ.Ι.Υ. εφόσον με 
βάση άλλες διατάξεις η δημιουργία νέων κλινών στην πε¬ 
ριοχή δεν απαγορεύεται 2 

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙ¬ 
ΗΣΗΣ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ (Κ.Υ.Ι.Υ.) 

3.1. Α' ΣΤΑΔΙΟ: Έγκριση σκοπιμότητας - χωροθέτησης 

3.1 ,α. Έγκριση Σκοπιμότητας: Ο ενδιαφερόμενος υπο¬ 
βάλλει στην αρμόδια Διεύθυνση της Κεντρικής Υπηρε¬ 
σίας του Ε. Ο .Τ., τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στα 
εδάφια α, β, γ, στ και κ της παραγράφου 4. 2. της παρού¬ 
σας, καθώς επίσης τεχνική έκθεση, που θα αφορά στα 
στοιχεία των παραγράφων 2.2.α,β,γ,δ και του πίνακα 4.1. 
α, β, γ της παρούσας. 

Η έγκριση Σκοπιμότητας χορηγείται με απόφαση του 
Γ ενικού Γ ραμματέα του ΕΟΤ, μετά την εισήγηση των συ- 
ναρμοδίων Διευθύνσεων (Α, Β, ΙΔ) και ισχύει για ένα χρό¬ 
νο. Αν εντω μεταξύ έχει εκδοθεί έγκριση καταλληλότητας 
οικοπέδου/γηπέδου η διάρκεια ισχύος της έγκρισης σκο¬ 
πιμότητας ακολουθείτη διάρκεια ισχύοςτης έγκρισης κα¬ 
ταλληλότητας. Για την ανανέωση της έγκρισης σκοπιμό¬ 
τητας απαιτείται η υποβολή των στοιχείων που προβλέ- 
πονται από τις προδιαγραφές δημιουργίας Κ.Υ.Ι.Υ. κατά 
το χρόνο της ανανέωσης. 


2. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση ίδρυσης, επέκτασης ή εκσυ- 
χρονισμού Κ.Υ.Ι.Υ. σε συνδυασμό με ίδρυση, επέκταση ή εκσυγ¬ 
χρονισμό ξενοδοχειακής εγκατάστασης (κατά την παρ. 2.α. του 
παρόντος) στην ξενοδοχειακή μονάδα παρέχονται τα κίνητρα 
του αναπτυξιακού νόμου, που ισχύουν στηνπεριοχή υλοποίησης 
της επένδυσης για τις εγκαταστάσεις αυτού του τύπου και όχι τα 
κίνητρα, που ισχύουν για το Κ.Υ.Ι.Υ. (και τούτο βεβαίως εφόσον 
τηρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 5 του άρθρου 2 του Π.Δ. 
465/95). 


Κατά τη διαδικασία της έγκρισης σκοπιμότητας, ελέγχε¬ 
ται μεταξύ άλλων η θεραπευτική ή προληπτική αξία του 
Ιαματικού Πόρου, που αποτελεί βασική προϋπόθεση για 
τη διαπίστωση της σκοπιμότητας υπαγωγής της εγκατά¬ 
στασης στα κίνητρα του Αναπτυξιακού Νόμου. 

3.1. β. Προέγκριση Χωροθέτησης: Ο ενδιαφερόμενος, 
εφόσον απαιτείται κατά νόμον, υποβάλλει στην αρμόδια 
υπηρεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ αίτηση, με τα απαιτούμενα για 
την τήρηση της διαδικασίας προέγκρισης χωροθέτησης 
δικαιολογητικά, καθώς και αντίγραφο της αναφερόμενης 
στο εδάφιο (α) έγκρισης του ΕΟΤ για τη σκοπιμότητα δη¬ 
μιουργίας του Κέντρου Υδροθεραπείας Ιαματικού Ύδα- 
τος (Κ.Υ.Ι.Υ.). 

3.2. Β' ΣΤΑΔΙΟ: Καταλληλότητα γηπέδου / οικοπέδου 

Υποβάλλεται πλήρης φάκελος μετά δικαιολογητικά α 

- κτης παρ. 4.2 της παρούσας στην αρμόδια Διεύθυνση 
της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ε.Ο.Τ.. Γ ια την έγκριση ή α¬ 
πόρριψη ακολουθείται διαδικασία ανάλογη της προβλε- 
πόμενης για τις ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις (ΦΕΚ 
557/Β/87). 

Η έγκριση καταλληλότητας γηπέδου/οικοπέδου για τη 
δημιουργία Κ.Υ. I. Υ. ισχύει για δύο (2) χρόνια και για την 
ανανέωσή της απαιτείται η υποβολή των στοιχείων που 
προβλέπονται από τις προδιαγραφές δημιουργίας 
Κ.Υ.Ι.Υ. κατά το χρόνο της ανανέωσης. 

3.3. Γ ΣΤΑΔΙΟ: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων 

Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην αρμόδια Υπηρεσία 
του ΥΠΕΧΩΔΕ αίτηση μετά απαιτούμενα κατά νόμον δικαι- 
ολογητικά για την τήρηση της διαδικασίας έγκρισης περι¬ 
βαλλοντικών όρων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

3.4. Δ' ΣΤΑΔΙΟ: Έγκριση Αρχιτεκτονικής Μελέτης 

Υποβάλλεται πλήρης φάκελος με τα δικαιολογητικά 

της παραγράφου 7 της παρούσας στην αρμόδια Διεύθυν¬ 
ση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ε. Ο.Τ.. Συνυποβάλλεται 
το δικαιολογητικά υπ' αριθμ. λ της παρ. 4.2. της παρού- 
σης, καθώς και τα δικαιολογητικά της παρ. 6.1 (έγκριση ε¬ 
γκατάστασης βιολογικού καθαρισμού). Γ ια την έγκριση η 
απόρριψη ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται 
για τις ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις (ΦΕΚ557/Β/87). 

Η έγκριση Αρχιτεκτονικής Μελέτης από τον ΕΟΤ ισχύει 
τέσσερα (4) χρόνια. Αν εντω μεταξύ έχει εκδοθεί οικοδομι¬ 
κή άδεια η διάρκεια ισχύοςτης έγκρισης του ΕΟΤ ακολου¬ 
θεί τη διάρκεια ισχύος της οικοδομικής αδείας. Αν μετά 
την παρέλευση της τετραετίας δεν έχει εκδοθεί οικοδομι¬ 
κή άδεια ή η άδεια που έχει εκδοθεί μείνει ανεκτέλεστη και 
λήξει, απαιτείται ανανέωση των εγκρίσεων του ΕΟΤ (Α, Β, 
Γ, Δ ΣΤΑΔΙΑ) σύμφωνα με τα ισχύοντα κατάτον χρόνο της 
ανανέωσης. 
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4. ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥ ΥΔΑΤΟΣ 
4.1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 


Α/Α 

4.1.α. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΑ - ΠΟΛΕΟΔΟΜ1ΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 

Ύπαρξη ικανοποιητικού Δικτύου Συγκοινωνιών 

Χερσαίες ή θαλάσσιες συγκοινωνίες 
με τακτικά δρομολόγια. 

2 


Κατ' εξαίρεση είναι δυνατή η δημιουργία Κ.Υ.Ι.Υ., 
όπου υπάρχει σχετική ειδική πρόβλεψη 

3 

Δεν επιτρέπεται η δημιουργία Κ.Υ.Ι.Υ.εντός 
της ζώνης προστασίας ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ 

ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ 

■ 

Δεν επιτρέπεται η δημιουργία Κ.Υ.Ι.Υ. εντός των 
ορίων προστασίας Εθνικών Δρυμών και Βιοτόπων 

Β 

4.1.β. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ/ΓΗΠΕΔΟΥ 1 



Δρόμος προσπέλασης ασφαλτόστρωτος ελάχιστου 
πλάτους ασφαλτώσεως 5,50 μ. μέχρι Εθνικό 

Επαρχιακό Δίκτυο 

Ως Υπόδειγμα 2 

6 

Εγκεκριμένη κυκλοφοριακή σύνδεση με την οδό προσπέλασης 

Για τα εκτός σχεδίου γήπεδα 

7 

Εξασφάλιση Ικανής Ποσότητας Ιαμαπκού Ύδατος 

Ως 2.2. Β. 

8 

Εξασφάλιση Υδροδότησης με Πόσιμο Ύδωρ 4 

160 λτ/άτομο/ημερησίως 

9 

Εξασφάλιση δυνατότητας Στάθμευσης 

Ως κατωτέρω παρ.5 


3. Κατάτα λοιπά εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες προδιαγραφές καταλληλότητας γηπέδου/οικοπέδου για _ενοδοχείο Α Τάξης. 

4. Για τους χρήστες του Κ.Υ.Ι.Υ. επιπλεόντων απαιτήσεων για τη δυναμικότητα του Ξενοδοχείου. 


Α/Α 4.1 .γ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥ ΡΕΥΣΤΟΥ 

1 ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

Το ιαματικό ρευστό θα πρέπει να έχει συγκεκριμένες 
θεραπευτικές και προληπτικές ιδιότητες, οι οποίες προ¬ 
κύπτουν από πρόσφατη σχετική βεβαίωση της αρμόδιας 
Υπηρεσίας του ΕΟΤ (Τμήμα ΙΔ3, Ιαματικών Πηγών) ή αρ¬ 
μόδιων κρατικών εργαστηρίων. 

2 ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

Το ιαματικό ρευστό πρέπει να παρουσιάζει μικρή πε¬ 
ριεκτικότητα σε μικρόβια και γενικά επιβλαβείς μικροορ¬ 
γανισμούς, πράγμαπου θα πρέπει ναπροκύπτει από πρό¬ 
σφατη σχετική βεβαίωση αρμόδιων κρατικών εργαστη¬ 
ρίων (π.χ. ΙΓΜΕ, Γενικό Χημείο του Κράτους, Ανώτερα 
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα κλπ) 

3 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ 

Οι ως άνω αναλύσεις (1 και 2) θα πρέπει να επαναλαμ¬ 
βάνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα και συγκεκριμένα 
ηχημική ανάλυση ανάπενταετία καιη μικροβιολογική κατ' 
έτος. 

4.2. ΔΙ ΚΑΙ ΟΛΟ ΓΗΤΙΚΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΣΗΣ Κ.Υ.Ι.Υ. 

α. Αίτηση που να περιέχει όλα τα στοιχεία του ιδιοκτήτη 
ή των ιδιοκτητών του γηπέδου/οικοπέδου. Σε περίπτωση 
εταιρείας πρέπει να υποβάλλεται και αντίγραφο του κα¬ 
ταστατικού της ή το ΦΕΚ, που έχει δημοσιευθεί. (Υπό¬ 
δειγμα 1 στο παράρτημα). 

β. Χάρτης της ευρύτερης περιοχής σε κλίμακα 1:50.000 
ή Υπόβαθρο της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (ΓΥΣ), 
όπου θα σημειώνεται με ευκρίνεια η ακριβής θέση του γη- 
πέδου/οικοπέδου, η σύνδεσή του με το οδικό και τα λοιπά 
δίκτυα τεχνικής υποδομής της ευρύτερης περιοχής, η χι¬ 
λιομετρική απόσταση από τον πλησιέστερο οικισμό και έ¬ 
δρα Ο.Τ.Α. καθώς και η χιλιομετρική απόσταση από την 
ιαματική πηγή. 

γ. Τοπογραφικό διάγραμμα του γηπέδου/οικοπέδου με 
υψομετρικές καμπύλες σε κλίμακα 1:200 ως 1:1000, όπου 
θα σημειώνονται: 


• ο Βορράς 

• τα όρια της ιδιοκτησίας και οι όμοροι ιδιοκτήτες 

• οι διαστάσεις και ο υπολογισμός του εμβαδού της ι¬ 
διοκτησίας 

• οι ισχύοντες όροι δόμησης καθώς και βεβαίωση σύμ¬ 
φωνα με το Υπόδειγμα 3 του παραρτήματος θεωρη¬ 
μένα πρόσφατα από την αρμόδια υπηρεσία (Τμήμα 
Πολεοδομίας & Πολεοδομικών Εφαρμογών) 

• το οικοδομήσιμο τμήμα του γηπέδου/οικοπέδου 

• τυχό* υφιστάμενα κτίσματα εντός του γηπέδου/οικο- 
πέδου και των όμορων ιδιοκτησιών. (Σε περίπτωση 
που υφίστανται στο γήπεδο/οικόπεδο κτίσματα, θα 
πρέπει να δηλώνεται από το μηχανικό αν πρόκειται να 
κατεδαφιστούν ή να διατηρηθούν και να ενταχθούν 
στο Κ.Υ.Ι.Υ.) 

• ο δρόμος προσπέλασης, το πλάτος και ο χαρακτηρι- 
σμόςτου. Σε περίπτωση που η προσπέλαση γίνεται α¬ 
πό Δημοτικό, Κοινοτικό ή 

Κοινόχρηστο αγροτικό δρόμο, απαιτείται ο χαρακτηρι¬ 
σμός, το πλάτος και η κατάσταση βατότητάς του να βε¬ 
βαιώνονται από τον αντίστοιχο Ο.Τ.Α. σύμφωνα με το υ¬ 
πόδειγμα (2) του Παραρτήματος. 

• οι γωνίες λήψης των φωτογραφιών της παρ. 4.2.δ.. 

δ. Σειρά φωτογραφιών με επισήμανση του γηπέδου/ οι¬ 
κοπέδου της εγκατάστασης καθώς και φωτογραφίες της 
ευρύτερης περιοχής, για πλήρη φωτογραφική τεκμηρίω¬ 
ση. Η παρουσίαση των φωτογραφιών θα γίνεται σε πίνα¬ 
κα μεγέθους ΩΙΝ Α4, στις οποίες θα σημειώνονται η ημε¬ 
ρομηνία λήψης και τα στοιχεία του ιδιοκτήτη. 

ε. Τεχνική Έκθεση που θα περιλαμβάνει: 

Θέση του Γηπέδου (Νομός, ΟΤΑ, Τοποθεσία και Απο¬ 
στάσεις από τον πλησιέστερο οικισμό, από ημιαστικά (με 
πληθυσμό μεγαλύτερο των 2.000 κατοίκων) και αστικά 
(με πληθυσμό μεγαλύτερο των 10.000 κατοίκων) κέντρα, 
από σημαντικούς τουριστικούς πόλους και πόρους της 
περιοχής) 
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• Περιγραφή του περιβάλλοντος χώρου (ιδιαίτερα πρέ¬ 
πει να περιγραφούν το φυσικό και δομημένο περιβάλ¬ 
λον και η συμβατότητα της προτεινόμενης εγκατά¬ 
στασης με τις υφιστάμενες χρήσεις γης). 

• Νομικό Καθεστώς δόμησης (εντός σχεδίου, ΖΟΕ, ε¬ 
κτός σχεδίου, κ.λ.π.). 

• Χαρακτηριστικά Εγκατάστασης (Τμήμα Τουριστικής 
Εγκατάστασης, δυναμικότητα, τάξη κ.λ.π.) 

• Στοιχεία της υπάρχουσας γενικής και τουριστικής υ¬ 
ποδομής και ανωδομήςτης ευρύτερης περιοχής: 

- δυνατότητες ηλεκτροδότησης (Ύπαρξη Δικτύου Χα¬ 
μηλής Τάσης, απόσταση από τον πλησιέστερο υπο¬ 
σταθμό της ΔΕΗ, διαθέσιμη ηλεκτρική ισχύς κ.λ.π.). 

- δυνατότητα υδροδότησης 

- δυνατότητα τηλεφωνικής σύνδεσης 

• Επιπλέον προσκομίζεται συμπληρωμένος από τον 
μηχανικό πίνακας γειτνιάσεων σύμφωνα με το υπό¬ 
δειγμα (5) του παραρτήματος 

στ. Έκθεση Ειδικών Στοιχείων Περιβάλλοντος 5 όπως: 

• Γεωγραφικό Περιβάλλον. Γενική Περιγραφή και φυ¬ 
σιογνωμία της περιοχής με επισήμανση Βιομηχανιών 
ή βιοτεχνιών, αγωγών λυμάτων κ.λ.π. σε ακτίνα του¬ 
λάχιστον δέκα (10) χλμ. από τη μονάδα. 

• Ιστορικά στοιχεία της Ιαματικής Πηγής 

• Χλωρίδα: Κύρια είδη αυτοφυή και άλλα χαρακτηρι¬ 
στικά είδη που ευδοκιμούν στην περιοχή 

• Θάλασσα: Θερμοκρασίες (μεταβολές ημέρας επο¬ 
χής, ρεύματα, περιοδικότητα, κυματισμοί, μορφή α¬ 
κτών). 

• Μετεωρολογικά Στοιχεία: Μετρήσεις στην Περιοχή, 
όπου προβλέπεταιη δημιουργίατης μονάδας, που θα 
αφορούν σε: 

• Θερμοκρασίες, ετήσιες, μηνιαίες μέγιστες - ελάχι¬ 
στες 

- Υγρομετρία 

- Ανεμολόγιο 

- Βροχοπτώσεις 

- Νεφώσεις και Ηλιοφάνεια 

- Ιονομετρικά Στοιχεία 

- Στοιχεία από την Σεισμολογική Υπηρεσία της περιο¬ 
χής, όπου βρίσκεται η Ιαματική Πηγή 

ζ. Σκαρίφημα Γενικής Διάταξης σε επίπεδο προσχεδίου, 
το περιεχόμενο του οποίου ορίζεται στο Π.Δ. 696/74. 

5. Τα στοιχεία της παρ. στ αξιολογούνται στα πλαίσια της εξέ¬ 
τασης της σκοπιμότητας δημιουργίας του Κ.Υ. IΎ. για τη διαμόρ¬ 
φωση συνολικής εικόνας, χωρίς να αποτελούν στοιχείο απόρρι¬ 
ψης, θα περιλαμβάνονται όμως και στη Μελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων. 


η. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα σε ειδικό έντυπο του 
Ν. 1599/86 ότι είναι ιδιοκτήτης του γηπέδου/οικοπέδου, 
που ορίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα με τα στοιχεία 
Α,Β, Γ, κ.λ.π. εμβαδού μ2 (βλ. υπόδειγμα 4 στο παράρτη¬ 
μα). 

Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός εξ αδιαιρέτου ι¬ 
διοκτητών υποβάλλονται είτε ανεξάρτητες δηλώσεις, εί¬ 
τε κοινή όπου θα αναγράφονται τα στοιχεία όλων και θα 
υπογράφεται από όλους . Ο κάθε ιδιοκτήτης θα δηλώνει 
το ποσοστό συνιδιοκτησίας του και το σύνολο των ποσο¬ 
στών θα πρέπει να καλύπτει το 100% της ιδιοκτησίας. 

Επίσης θα πρέπει να δηλώνεται ότι 1) το γήπεδο/οικό- 
πεδο αποτελεί ενιαία έκταση, που δεσμεύεται στο σύνο¬ 
λό της για τη δημιουργία του Κ.Υ.Ι.Υ. και 2) στο μέλλονγια 
οποιαδήποτε αποδέσμευση τμήματος του οικοπέδου ή 
της έκτασης θα πρέπει να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του 
ΕΟΤ. 

Στην υπεύθυνη δήλωση θα σημειώνεται ακόμη 1) αν το 
γήπεδο ή μέρος του αποτελεί χαρακτηρισμένη δασική έ¬ 
κταση και 2) αν το οικόπεδο αποτελεί προϊόν κατάτμησης 
αγροτικού κλήρου ή δασικής έκτασης. 

Η δημιουργία Κ.Υ.Ι.Υ. σε γήπεδα /οικόπεδα επί των ο¬ 
ποίων υπάρχει συγκυριότητα χωρίς την συμφωνία όλων 
των συγκυριών ή σε γήπεδα /οικόπεδα στα οποία έχει συ- 
σταθεί οριζόντια ιδιοκτησία δεν είναι δυνατή. 

θ. Λοιπές βεβαιώσεις - έγγραφα από συναρμόδιους φο¬ 
ρείς: 

• Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας για τον τρόπο ύ¬ 
δρευσης: 

- Εφ' όσον το Κ.Υ.Ι.Υ. υδρεύεται από το δίκτυο της πόλης 
ή του οικισμού, ότι υπάρχει δυνατότητα παροχής τό¬ 
σων λίτρων την ημέρα, όσων προβλέπονται για τη δυ¬ 
ναμικότητα του Κ.Υ.Ι.Υ. και του Ξενοδοχείου 

- Εφ' όσον η ύδρευση γίνεται από γεώτρηση, θα προ¬ 
σκομίζεται άδεια χρήσής νερού και εκτέλεσης έργου 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1739/87 και εκτελε¬ 
στικών διαταγμάτων του. 

• Κυκλοφοριακή σύνδεση του οικοπέδου /γηπέδου με 
το δρόμο προσπέλασης εγκεκριμένη από την καθ' ύ¬ 
λην και κατά τόπο κρατική υπηρεσία. 

• Βεβαίωση πολεοδομικού Γ ραφείου ως υπόδειγμα (3) 
του παραρτήματος 

ι. Έγκριση Χωροθέτησης από το ΥΠΕΧΩΔΕ εφ' όσον α¬ 
παιτείται 

κ. Βεβαίωση από την Αρμόδια Υπηρεσία του ΕΟΤ / ΔΙ¬ 
ΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗ¬ 
ΓΩΝ (ΙΔ3) σχετικά μετά χαρακτηριστικάτου Ιαματικού Ύ- 
δατος προς χρήση του για το Κ.Υ.Ι.Υ., σύμφωνα με τα α¬ 
ναγραφόμενα στον πίνακα 4.1 .ν. 

λ. Εγκεκριμένη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
σύμφωνα με τις διατάξεις της 69269/5387/24.10.90 Κοι¬ 
νής Απόφασης που αφορά σε «κατάταξη έργων και δρα¬ 
στηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περι¬ 
βαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ Π Ε), καθορισμός περιεχομέ¬ 
νου ειδικών περιβαλλοντικών μελετών (ΕΜΠ) και λοιπές 
διατάξεις», σύμφωνα με το Ν. 1650/1986 και την 
1661 /5.10.94 ΚΥΑ (ΦΕΚ 786/β/20.10.94) όπως τροποποιή¬ 
θηκε και ισχύει. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά (β-ζ) πρέπει να υποβάλ¬ 
λονται σε τρία (3) αντίτυπα, σφραγισμένα και υπογε- 
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γραμμένα από τους κατά νόμο αρμόδιους διπλωματού¬ 
χους μηχανικούς και ειδικούς επιστήμονες και να φέρουν 
τα απαιτούμενα από το Νόμο χαρτόσημα και μηχανόση- 
μα. 

5. ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 6 _ 

Α/Α ΧΩΡΟΙ-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΙΘ. ΧΩΡΩΝ ΕΛΑΧ. ΜΕΓΕΘΟΣ 

1. Είσοδος - Υποδοχή - Διοίκηση 

1.1. Ανεμοφρακτης 

1.2. Πληροφορίες/Γραμματεία 1 

1.3. Βεστιάριο 1 

1.4. Τηλεφωνικό κέντρο 

1.5. Τηλεφωνικοί θάλαμοι ή Τ/Φ φωλιές 2 

1.6. Γραφείο Διευθυντή 1 

1.7. Γ ραφείο Υποδιευθυντή 1 

1.8. Λογιστήριο 1 

1.9. \Λ/.0. κοινού στον ίδιο όροφο ή 

με ένα όροφο διαφορά, με προ- 
θαλάμους χωριστά ανδρών- 
γυναικών 2+2 

1.10. Αίθουσα αναμονής 1 

1.11. Κυλικείο - εηαοΚ 03Γ 8 1 


6. Οι κατωτέρω ελάχιστες προδιαγραφές ισχύουν ανεξάρτητα 
αντο Κ.Υ.Ι.Υ. δημιουργείται αυτοτελώς ή σε συνδυασμό με ξενο¬ 
δοχειακή εγκατάσταση. Στην δεύτερη αυτή περίπτωση οι ξενο¬ 
δοχειακές κλίνες για να θεωρούνται ενιαίο σύνολο με το Κ.Υ.Ι. 
πρέπει να βρίσκονται σε λειτουργική ενότητα με αυτό (στεγα¬ 
σμένοι διάδρομοι κλπ.). 

7. Αναλύεται σε κύριο χώρο γραφείου 15.0 μ2 και χώρο αναμο¬ 
νής 9.0 μ2. 

8. Σε περίπτωση δημιουιργίας αυτοτελούς Κ.Υ.Ι.Υ. θα προβλέπε- 
ται αντί του εποοΚ όατ εστιατόριο εμβαδού 150.00 μ2 (με τους α¬ 
νάλογους χώρους μαγειρείου), το εστιατόριο μπορεί να κατανέ- 
μεται κατά το μισό σε ημιυπαίθριο χώρο εφόσον οι καιρικές συν¬ 
θήκες και ο χρόνος λειτουργίας το επιτρέπουν. Η προσφοράτων 
χώρων εστίασης θα εμπλουτίζεται με προγράμματα υγιεινής δια¬ 
τροφής (εδεσμάτων και χυμών). 


Α/Α ΧΩΡΟΙ-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΙΘ. ΧΩΡΩΝ ΕΛΑΧ. ΜΕΓΕΘΟΣ 


2. 

Ιατρεία 



2.1. 

Υποδοχή-γραμματεία 




(πλησίον της Διοικήσεως) 

μ2 

35.0 

2.2. 

Ιατρεία (π.χ. καρδιολόνου, παθολόγου, 




ρευματολόγου,κλπ) 4 

μ2/ιατρείο 

25.0 

2.3. 

Εργαστήριο (Μικροβιολογικών κλπ) 




εξετάσεων 1 

μ2 

20.0 

2.4. 

Γ ραφείο Ιατρού/Διαιτολόγου 1 

μ2 

16.0 

2.5. 

νν.ο. γραφείου ιατρών 




(με προθάλαμο) 1 

μ2 

4.0 

3. 

θεραπευτικό τμήμα 



3.1. 

Κλειστή δεξαμενή κινησιοθεραπείας 




με τις αναγκαίες τεχνικές 




εγκαταστάσεις 1 

μ2 

200.0 

3.2. 

Δεξαμενή υδρομαλάξεων 




τύπου τζακούζι θερμού ύδατος 1 

μ2 

40.0 

3.3. 

Δεξαμενή απλή ψυχρού ύδατος 1 

μ2 

20.0 

3.4. 

Δεξαμενή απλής κολύμβησης 

τηίπ.διάστ.μ. 

6.0 


εσωτερική ή εξωτερική 




προαιρετική 1 

μ2 

200.0 


3.5. Λουτρό με λουτήρα υδρομαλάξεων 


(υδρομασάζ) 

4 

μ2/λουτρό 

8.0 

3.6. Χώρος για καταιωνιστήρα 

2 

μ2/χώρο 

12.0 

εξαποστάσεως 

πιίη. διάστ. μ. ; 

2.0Χ6.0 

3.7. Χώρος για καταιωνιστήρα 




υδρο-μαλάξεων 

2 

μ2/χώρο 

8.0 

3.8. Σάουνα 

1 

μ2 

8.0 

3.9. Χαμάμ(Ατμόλουτρο) 

2 

μ2/χαμάμ 

8.0 

3.10. Αίθουσα ανάπαυσης 

1 

μ2 

80.0 

3.11. Αποδυτήρια λουσμένων, με 




προθαλάμους χωριστά ανδρών 




γυναικών 

6+6 μ2/αποδυτήρ. 

2.0 

3.12. Χώρος φύλαξης ρούχων με 




80+80 ερμάρια χωριστά ανδρών 




-γυναικών 

1 + 1 

μ2/χώρο 

60.0 

3.13. νν.Ο. + καταιωνιστήρες ανδρών 

4+4 



3.14. \Λ/.Θ. + καταιωνιστήρες γυναικών 

4+4 



3.15. θάλαμος ομαδικής εισπνο- 




θεραπείας 9 

2 

μ2/θάλαμο 

10.0 

3.16. θάλαμος ατομικής εισπνοθεραπείας 



με 30 θέσεις 

1 

μ2 

40.0 

3.17. Χώρος Παρασκευής Πηλού 




(λάσπης) 10 

1 

μ2 

20.0 

3.18. Χώρος Επάλειψης Πηλού 

1 

μ2 

12.0 

3.19. Βοηθητικοί Χώροι (καθαρισμού, 




ντους, απόρριψης πηλού) 


μ2/χώρο 

8.0 

4. Βοηθητικές θεραπείες 




4.1. Αίθουσες ατομικής γυμναστικής 

2 

μ2/αίθουσα 

12.0 

4.2. Αίθουσα ομαδικής γυμναστικής 




με όργανα 

1 

μ2 

120.0 

4.3. Ομαδικά αποδυτήρια γυναικών- 




ανδρών 

1 +1 μ2/αποδυτήρ. 

18.0 

4.4. νν.Ο. + καταιωνιστήρες ανδρών 

3+3 



4.5. νν.Ο + καταιωνιστήρες γυναικών 

3+3 



4.6. Αίθουσα γιόγκα 

1 

μ2 

30.0 

4.7. Αίθουσες μασσάζ 

2 

μ2/αίθουσα 

12.0 

4.8. Γ ραφείο + νν.ο. θεραπευτού 




μασσάζ 




4.9. Αίθουσα καλωπισμου 




(οθηΐΓβάβόβπυΐβ) 

1 

μ2 

50.0 

4.10. Αποθήκη οργάνων γυμναστικής 

1 

μ2 

20.0 

4.11. Βοηθητικοί χώροι για την 




εναπόθεση και φύλαξη μηχανη- 




μάτων και ειδών καθαρισμού 

2 

μ2/χώρο 

4.0 


9. Σε περίπτωση δημιουργίας αμιγούς κέντρου εισπνοθεραπείας 
(με τη χρήση φυσικού ατμού είτε στους ειδικά διαμορφωμένους 
χώρους είτε σε φυσικά σπήλαια) όλοι οι ελάχιστοι απαιτούμενοι 
χώροι καθορίζονται από τον ΕΟΤ με αναλογική εφαρμογή των 
προδιαγραφών της παρούσας. Για το χαρακτηρισμό της εγκα¬ 
τάστασης ως αμιγούς κέντρου εισπνοθεραπείας απαιτείται ειδι¬ 
κή έγκριση του ΕΟΤ. 

10. Η Πηλοθεραπεία και κατά συνέπεια οι χώροι με αριθ. 3.17, 
3.18 και 3.19 είναι υποχρεωτικοί υπό την προϋπόθεση ύπαρξης 
του ρευστού (λάσπης). 


μ 2 8.0 
πιίη. βάθος μ. 2.8 
μ 2 20.0 
μ 2 8.00 


μ 2 25.0 7 
μ 2 16.0 
μ 2 30.0 


μ 2 120.0 
μ 2 120.0 
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5. Αθληση 

Τα Κ.Υ.Ι.Υ. έχουν αυξημένες ανάγκες σε αθλητικές δραστηριότη¬ 
τες, που θα συμπληρώνουν το θεραπευτικό τμήμα, αλλά και θα ε- 
μπλουτίζουντοπροσφερόμενοαπότο Κ.Υ.Ι.Υ. προϊόν. Δεδομένου, 
όμως, ότι το είδος των αθλητικών δραστηριοτήτων και κατά συνέ¬ 
πεια και των συναφών εγκαταστάσεων ποικίλει ανάλογα με τη θέ¬ 
ση του Κ.Υ.Ι.Υ, αλλά και τις λοιπές δραστηριότητες που προσφέ¬ 
ρει, καθώς και τους χρήστες στους οποίους απευθύνεται, δεν προ- 
τείνονται εδώ συγκεκριμένες αθλητικές εγκαταστάσεις ως 
υποχρεωτικές, αλλά αναφέρονται ενδεικτικά, με την επισήμανση, 
ότι όποιες επιλεγούν από τον επενδυτή, θα πρέπει να προσφέρο- 
νται σε ικανοποιητικό αριθμό. 


6 . 


7. 


5.1. Γήπεδατέννις με νν.Ο. 

και ανάλογα αποδυτήρια τουλ. 2 

5.2. Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 
ναυταθλητισμού και θαλασσίων 
αθλημάτων 

5.3. Χώρος παιχνιδιού σκουώς με ,τις 
ανάλογες βοηθητικές εγκαταστάσεις 
Χώροι στάθμευσης (υπαίθριοι 

ή στεγασμένοι)θέσεις στάθμευσης για 20 αυτοκίνητα Ι.Χ.Ε" 
Χώροι προσωπικού - Βοηθητικοί χώροι 

7.1. Χώρος προσωπικού με οφίς 1 μ2 30.0 

7.2. Αποδυτήρια προσωπικού 
ανδρών με \Λ/Θ, καταιωνιστήρα 

και ερμάρια στον προθάλαμο 2+2 

7.3. Αποδυτήρια προσωπικού γυναικών 

με ΜΟ, καταιωνιστήρα και ερμάρια 
στον προθάλαμο 2+2 

7.4. Γενικές Αποθήκες 2 μ2/αποθήκη 20.0 

7.5. Αποθήκες εξοπλισμού και υλικών 3 μ2/αποθήκη 15.0 

Παρατηρήσεις: 


1. Όλοι οι χώροι κύριας χρήσης του Κ.Υ.Ι.Υ. θα πρέπει να 
βρίσκονται τουλάχιστον στην ίδια στάθμη με το έδαφος 
και να πληρούν τις προϋποθέσεις φυσικού φωτισμού και 
αερισμού. 


11. Για αμιγές Κ.Υ. I.Υ. θα προβλέπονται 40 θέσεις στάθμευσης 
Ιδιωτικής Χρήσης Επιβατικών Αυτοκινήτων (ΙΧΕ) 

4 

2. Απαραίτητα κατά τη σύνταξη της μελέτηςτου Κ.Υ.Ι.Υ. 
θα λαμβάνονται υπόψη οι οδηγίες του ΥΠ ΕΧΩΔΕ για τα ά¬ 
τομα με ειδικές ανάγκες τόσο στην αρχιτεκτονική μελέτη, 
όσο και στη μελέτη των εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού 
και της επιλογήςτων υλικών. Ιδιαίτερα επισημαίνουμε την 
υποχρέωση για την επικάλυψη των δαπέδων με αντιολι¬ 
σθητικό υλικό. 


6. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ Ε¬ 
ΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 2 


Α/Α Εγκαταστάσεις 

Ελάχιστα 

εμβαδά- 

Παρατηρήσεις 

1. Βιολογικός καθαρισμός 

Θα τηρούνται οι προϋ¬ 


ποθέσεις της Ε1β/221 /65 


Υγειονομικής Διάταξης, 


όπως τροποποιήθηκε και 


ισχύει. 

2. Κεντρικό μηχανοστάσιο 

200,00μ2 

3. Γ ραφείο συντηρητή + νν.ο. 

20,00μ2 

4. Εργαστήριο μικροεπισκευών 

20,00μ2 

5. Αποθήκη υλικού εγκατα¬ 


στάσεων 

20,00μ2 

6. Χώρος ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους 

15,00μ2 

7. Ανελκυστήρας υδραυλικός πελατών 

Υποχρεωτικός, εάν η 


μελέτη προβλέπει περισ¬ 


σότερους του ενός 


ορόφους 


7. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕ¬ 
ΛΕΤΗΣ 

7.1. Φωτοαντίγραφο του εγγράφου Έγκρισης Κα¬ 
ταλληλότητας του οικοπέδου. 

7.2. Αρχιτεκτονικά Σχέδια ανά τύπο κτιρίου 

α) Όψεις τέσσερεις (4) σε κλίμακα 1:50 

β) Τομές δύο (2) σε κλίμακα 1:50 

γ) Κατόψεις (όπου θα σημειώνονται πλήρεις διαστά¬ 
σεις, τα εμβαδά των χώρων, εξοπλισμός και στάθμες ε¬ 
σωτερικών χώρων και περιβάλλοντος χώρου. Επίσης θα 
σημειώνονται οι χαρακτηρισμοί των χώρων) σε κλίμακα 
1:50. 

7.3. Χάρτης της ευρύτερης περιοχής σε κλίμακα 
1:50.000 ή υπόβαθρο της Γ.Υ.Σ., όπου θα σημειώνεται με 
ευκρίνεια η ακριβής θέση του γηπέδου/οικοπέδου, η σύν¬ 
δεση του με το οδικό και τα λοιπά δίκτυα τεχνικής υποδο¬ 
μής της ευρύτερης περιοχής, καθώς και η χιλιομετρική α¬ 
πόσταση από τον πλησιέστερο ΟΤΑ και την ιαματική πη¬ 
γή· 

7.4. Διάγραμμα κάλυψης του γηπέδου/οικοπέδου σε 
κλίμακα 1:200 ως 1:100, όπου θα αναγράφονται το εμβα¬ 
δόν του γηπέδου/οικοπέδου, οι ισχύοντες στην περιοχή 
όροι δόμησης, οι επιτρεπόμενες επιφάνειες και οι αντί¬ 
στοιχες πραγματοποιούμενες, αναλυτικά και συνολικά. 

Θα εμφανίζονται μόνο τα κτίσματα με τις αποστάσεις 
τους από τα όρια, την απόσταση από την ακτογραμμή ή 
τη γραμμή αιγιαλού κατά τα ισχύοντα καθώς και η από¬ 
σταση από το δρόμο. Επίσης θα σημειώνεται το οικοδο¬ 
μήσιμο τμήμα του γηπέδου/οικοπέδου. 

Το διάγραμμα κάλυψης πρέπει να είναι θεωρημένο από 
το αρμόδιο Πολεοδομικό Γ ραφείο για τους γενικούς ή ει¬ 
δικούς όρους δόμησης που ισχύουν στην περιοχή, αν υ¬ 
πάρχει ή όχι αναστολή οικοδομικών εργασιών στην πε¬ 
ριοχή και αν έχουν ήδη αρχίσει οικοδομικές εργασίες. 

Τα παραπάνω μπορούν να βεβαιώνονται από τον μηχα- 


12. Είναι αναγκαίο οι εγκαταστάσεις να είναι κατάλληλες για τις 
συνθήκες και το περιβάλλον στο οποίο θα λειτουργήσουν. Ακό¬ 
μη, τα χρησιμοποιούμενα υλικά για τις δεξαμενές και τους αγω¬ 
γούς μεταφοράς πρέπει να μην επηρεάζουν τη σύσταση του Ια¬ 
ματικού Ύδατος. 
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νικό με υπεύθυνη δήλωση, με την προϋπόθεση ότι ισχύ¬ 
ουν οι ίδιοι όροι δόμησης και λοιπές διατάξεις, όπως είχαν 
βεβαιωθεί στο Β' Στάδιο από το αρμόδιο πολεοδομικό 
γραφείο. 

7.5. Τοπογραφικό Διάγραμμα του γηπέδου/οικοπέδου 
σε κλίμακα 1:200 ως 1:100, όπου θα σημειώνονται τα κτί¬ 
ρια και η διαμόρφωση του υπαίθριου περιβάλλοντα χώ¬ 
ρου, ο δρόμος προσπέλασης με το χαρακτηρισμό και το 
πλάτος του, τυχόν κόμβος κυκλοφοριακής σύνδεσης, ό¬ 
πως έχει εγκριθεί από την αρμόδια αρχή, η κατά νόμο 
γραμμή αιγιαλού σύμφωνα μετά ισχύοντα κ.λ.π.. 

7.6. Τεχνική Έκθεση, στην οποία θα αναφέρονταιτα βα¬ 
σικά υλικά που θα χρησιμοποιηθούν κατά περίπτωση κα¬ 
θώς και ο αριθμός καιτο είδος του μόνιμου, κινητού και υ- 
δροθεραπευτικού εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί α¬ 
νάλογα με τα χαρακτηριστικά της Ιαματικής Πηγής και 
την προσφορά των υπηρεσιών θεραπείας και πρόληψης. 

7.7. Άλλα Δικαιολογητικά: Κατά την υποβολή της Αρχι¬ 
τεκτονικής Μελέτης προσκομίζονται επιπλέον όσα έγ¬ 
γραφα και εγκρίσεις συναρμοδίων φορέων έχουν ζητηθεί 
με το έγγραφο Έγκρισης Καταλληλότητας του οικοπέ¬ 
δου /γηπέδου (π.χ. έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης) 
καθώς και το δικαιολογητικά αριθ. κτηςπαρ. 4.2. τηςπα- 
ρούσης. Είναι δυνατόν σε ειδικές περιπτώσεις να ζητη¬ 
θούν από τον ΕΟΤ, στη φάση έγκρισης της αρχιτεκτονι¬ 
κής μελέτης, γνωματεύσεις άλλων φορέων , όπως π.χ. Ε- 
ΠΑΕ, υγειονομικής επιτροπής. 

Το συνημμένο παράρτημα με τα υποδείγματα 1,2,3, 4 
και 5, των δικαιολογητικών που θα υποβάλλονται, αποτε¬ 
λεί αναπόσπαστο μέρος αυτού του κειμένου. 


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 

Τα δικαιολογητικάτωνπαραγράφων7.2. - 7.6. πρέπει να 
υποβάλλονται σε τρία αντίτυπα σφραγισμένα και υπογε¬ 
γραμμένα από Διπλωματούχο Αρχιτέκτονα ή Πολιτικό 
Μηχανικό, μέλος του ΤΕΕ και η μία σειρά να φέρει τα α- 
παιτούμενα από το Νόμο χαρτόσημα και μηχανόσημα. 

Άρθρο 2 

1. Για τις ήδη χορηγηθείσες από τον ΕΟΤ εγκρίσεις αρ¬ 
χιτεκτονικών μελετών Εγκαταστάσεων Αξιοποίησης Ιαμα¬ 
τικών Πηγών, με οποιαδήποτε ορολογία, πριν από την ι¬ 
σχύ της παρούσας απόφασης, δεν απαιτείται νέα έγκριση 
σύμφωνα με τα κριτήρια της παρούσας απόφασης, παρά 
μόνον κατάθεση στον ΕΟΤ συμπληρωματικής βεβαίωσης 
της παρ. 4.1 ,γ της παρούσας «χαρακτηριστικά ιαματικού 
ρευστού» 

2. Σε περίπτωση διενέργειας εργασιών εκσυγχρονι¬ 
σμού υφιστάμενων, πριν από την ισχύ της παρούσας α¬ 
πόφασης Κ.Υ.Ι.Υ. τηρούνται τα κριτήρια της παρούσας α¬ 
πόφασης. 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο¬ 
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ¬ 
βερνήσεως. 

Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 1997 

οι ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ, ΧΩΡ/ΞΙΑΣ & ΔΗΜ/ ΕΡΓΩΝ 

ΒΑΣΩ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ (1) 

ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 10 δρχ. ΠΡΟΣ: Τον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

ΜΗΧΑΝΟΣΗΜΟ 60 λεπτών Δ/ση Α, Τμήμα Α4 (γραφ.510) 

Δ/νση Β, Τμήμα Β5 (γραφ.260) · 
Αμερικής 2β, 105 64 Αθήνα 


ΑΙΤΗΣΗ 

ΕΠΩΝΥΜΟ: 

ΟΝΟΜΑ: 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: 

ΟΝΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ: 

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: 

ΟΔΟΣ: ΑΡΙΘ: 

ΠΕΡΙΟΧΗ ή Τ.Κ.: 

ΠΟΛΗ: 

ΕΠΑΡΧΙΑ: 

ΝΟΜΟΣ: 

ΑΡΙΘΜ. ΑΣΤΎΝ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ: 
ΑΡΙΘΜ. ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 


Σας υποβάλλω τα συνημμένα δικαιολογητικά και παρακαλώ να μου 
χορηγήσετε την απαιτούμενη έγκριση σκοπιμότητας/καταλληλό¬ 
τητας γηπέδου/ οικοπέδου, για τη δημιουργία εγκατάστασης αξιο¬ 
ποίησης ιαματικής πηγής σε γήπεδο/οικόπεδο ιδιοκτησίας μου εμ- 

βαδού.τ.μ., που βρίσκεται (πόλη, χωριό, θέση) .του 

Νομού. 

Στο παρελθόν έχω/δεν έχω λάβει για το ίδιο γήπεδο/οικόπεδο έ¬ 
γκριση δημιουργίας εγκατά-στασης αξιοποίησης ιαματικής πηγής 
με αρ. Πρωτ. ΕΟΤ. 

Ο ΑΪΤΩΝ 


(υπογραφή) 


ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ (2) 


ΒΕΒΑΙΩΣΗ 
Αριθ. Πρωτ.. 

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας ή ο Δήμαρχος ή ο Νομάρχης κ.λπ. βεβαιώνω ότι ο δρόμος που περνά από την ιδιοκτη¬ 
σία του.είναι χαρακτηρισμένος σαν (Εθνικός ή Δημοτικός ή Κοινοτικός ή Επαρχιακός ή Αγροτικός) και εχει 

ελάχιστο πλάτος 5.50 μ. σ' όλο του το μήκος μέχρι τη συμβολή του με το δρόμο. 

(Κεντρική οδική αρτηρία) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Η πιο πάνω βεβαίωση (έγγραφο) θα συνοδεύεται από τα διαγράμματα οικοπέδου όπου επίσης και 
θα αναγράφεται (στο Διάγραμμα). 


(Σφραγίδες - Υπογραφές) 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ (3) 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΟΤ 
Δ/ΝΣΗ Β’-ΤΜΗΜΑ Β/5 
ΑΜΕΡΙΚΗΣ 2-ΑΘΗΝΑ 


Αριθμ.Πρωτ... 

Ημερομηνία... 


ΒΕΒΑΙΩΣΗ 

Ο προϊστάμενος του Γραφείου Πολεοδομίας.βεβαιώ, ότι το γήπεδο/οικόπεδο 

του.:.στην.εμπίπτει: 

Α. ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΧΙΙ ΝΑΙ 

α) Σε περιοχή χαρακτηρισμένη ως φυσικού κάλους . 

β) Σε περιοχή που προστατεύεται από την Αρχαιολογική Υπη ρεσία . 

γ) Σε χαρακτηρισμένη δασική έκταση .. 

δ) Σε περιοχή όπου ισχύει ειδικό διάταγμα . 

Β. ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ Η’ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 
α) Σε οικισμό χαρακτηρισμένο ως παραδοσιακό 

ή προστατευόμενο από την Αρχαιολογική Υπηρεσία . 

β) Σε οικισμό προ του 1923 (μέσα οτα όρια) . 

γ) Σε οικισμό ή τμήμα οικισμού για το οποίο ισχύει ειδικό διάταγμα . 


Ο Προϊστάμενος του Γ ραφείου Πολεοδομίας 


ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ (4) 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ: Να συμπληρωθεί οτο Ειδικό Εντυπο του Ν1599/86. 


.ότι: Τυγχάνώ ιδιοκτήτης σε πο¬ 
σοστό .... %του γηπέδου/οικοπέδου, που βρίσκεταιστη θέση.έμβαδού.τ.μ., που φαίνεται στο τοπο- 

γραφικό διάγραμμα που υπέβαλα με τα στοιχεία (ΑΒ ΓΔ...). Επίσης δηλώνω ότι 1) η έκταση του οικοπέδου είναι ενι¬ 
αία και δεσμεύεται εξ ολοκλήρου για τη δημιουργία της μονάδας. Σε περίπτωση μελλοντικής μεταβολής του εμβαδού 
του γηπέδου/οικοπέδου, θα θέσω τούτο υπόψη του ΕΟΤ πριν από κάθε άλλη ενέργειά μου. 2) Η έκταση αυτή ή μέρος 
αυτής δεν αποτελεί χαρακτηρισμένη από το Υπουργείο Γεωργίας, Δάσος ή Δασική έκταση. 3) Το παραπάνω γήπε- 
δο/οικόπεδο δεν αποτελεί προϊόν κατάτμισης γεωργικού κλήρου ή δασικής έκτασης 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ (5) 

ΔΗΛΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

Το γήπεδο/οικόπεδο ιδιοκτησίας. στη θέση.του Νομού 


ΑΠΕΧΕΙ ΑΠΟ: 

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΕ ΜΕΤΡΑ: 

1. Νεκροταφείο 


2. Γραφείο τελετών 


3. Οχλούσα βιομηχανία 


4. Νοσοκομείο 


5. Αγροτικό Ιατρείο / Α’ Βοήδειες 


6. Αεροδρόμιο 


7. Σιδηροδρομικός σταθμός 


8. Σιδηροδρομική γραμμή 


9. Εντός περιοχής κατοικίας 


10. Δημόσιο πάρκο 


11. Εκπαιδ. ιδρύματα - Παιδ. σταθμοί 


12. Διατηρητέα κτίρια 


13. Παραδοσιακοί οικισμοί 


14. Κεντρικό τμήμα πόλεως 


15. Εμπορικός δρόμος με ασυμβιβ. χρήση 


16. Αναπτυσσόμενη περιοχή 


17. Αρχαιολογικοί χώροι 


18. Πυροσβεστική Υπηρεσία 


19. Υποβαθμισμένη περιοχή 


20. Πυλώνες υψηλής τάσης 


21. Ελος 


22. Οχλούσες εγκαταστάσεις 


23. Στρατιωτικές εγκαταστάσεις 


24. Λατομεία 


25. Εγκατάσταση βιολογ. καθ. πόλεως 


26. Ιαματικές πηγές 


27. Αλλες τουριστικές εγκαταστάσεις 


Ημερομηνία 

0 ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

(Σφραγίδα - Υπογραφή) 
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΕίΕΧ 223211 ΥΡΕΤ ΘΒ * ΡΑΧ 52 34 312 


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Σολωμού 51 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 

ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. 

Πληροφορίες δημοσιευμάτων Α.Ε. - Ε.Π.Ε. 5225 761 

5230 841 

Πληροφορίες δημοσιευμάτων λοιπών Φ.Ε.Κ. 5225 713 

5249 547 

Πώληση Φ.Ε.Κ. 5239 762 

Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ. 5248 141 

Βιβλιοθήκη παλαιών Φ.Ε.Κ. 5248 188 

Οδηγίες για δημοσιεύματα Α.Ε. - Ε.Π.Ε. 5248 785 

Εγγραφή Συνδρομητών Φ.Ε.Κ. και 
αποστολή Φ.Ε.Κ. 5248 320 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Βασ. Όλγας 188, 1ος όρ.-Τ.Κ. 546 55 (031) 423 956 
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 4136 402 

Νικήτα 6-8 Τ.Κ. 185 31 4171 307 

ΠΑΤΡΑ (061) 271 249 

Κορίνθου 327 Τ.Κ. 262 23 224 581 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

Διοικητήριο Τ.Κ. 454 44 (0651) 21 901 

ΚΟΜΟΤΗΝΗ (0531) 22 637 

Δημοκρατίας 1 Τ.Κ. 691 00 26 522 


- Μέχρι 8 σελίδες 150 δρχ. 

ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΩΝ - Από 9 μέχρι 16 σελίδες 300 δρχ. 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ - Από 16 σελίδες και άνω προσαύξηση 100 δρχ. ανά δσέλιδο ή μέρος αυτού 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 


Τεύχος 

Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού 
2531 

Κ.Α.Ε. εσόδου υπέρ 
ΤΑΠΕΤ 3512 

Α' (Νόμοι, Π.Δ.. Συμβάσεις κ.λπ.) 

50.000 

δρχ. 

2.500 δρχ. 

Β' (Υπουργικές αποφάσεις κ.λπ.) 

50.000 

» 

2.500 » 

Γ' (Διορισμοί, απολύσεις κ.λπ. Δημ. Υπαλλήλων) 

10.000 

» 

500 » 

Δ' (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κ.λπ.) 

50.000 

» 

2.500 » 

Αναπτυξιακών Πράξεων (Τ.Α.Π.Σ.) 

25.000 

» 

1.250 » 

Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κ.λπ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.) 

10.000 

» 

500 

Παράρτημα ( Πίνακες επιτυχόντων διαγωνισμών) 

5.000 

» 

250 .. 

Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.) 

10.000 

» 

500 .» 

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε. Δ.) 

3.000 

» 

150 ■■ 

Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε. 

250.000 

>■ 

12.500 .. 

Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. 

10.000 

>’ 

500 » 

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΕΚΤΟΣ Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 

200.000 

» 

10.000 >· 


* Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στα Δημόσια Ταμεία που δίδουν αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) το 
οποίο με τη φροντίδα του ενδιαφερομένου πρέπει να στέλνεται στην Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου 

* Οι συνδρομές του εξωτερικού επιβαρύνονται πέρα των παραπάνω αναφερομένων ποσών με τα ταχυδρομικά τέλη και μπο 
ρεί να στέλνονται με επιταγή και σε ανάλογο συνάλλαγμα στο Διευθυντή Οικονομικού του Εθνικού Τυπογραφείου 

* Η πληρωμή του ποσοστού του ΤΑΠΕΤ που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται στην Αθήνα από το Ταμείο του ΤΑΠΕΤ 
(Σολωμού 51 - Αθήνα) και στις άλλες πόλεις από τα Δημόσια Ταμεία. 

* Οι συνδρομητές του εξωτερικού μπορούν να στέλνουν το ποσό του ΤΑΠΕΤ μαζί με το ποσό της συνδρομής. 

* Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό 
της συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ. 

* Η συνδρομή ισχύει για ένα χρόνο, που αρχίζει την 1η Ιανουάριου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Δεν 
εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα. 

* Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι τον Μάρτιο κάθε έτους. 

* Αντ ίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά. 

Οι υπηρεσίες του κοινού λειτουργούν καθημερινά από 08.00 έως 13.00 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 






























